PIOTR KRALCZYNSKI 


Majster murarski, 


liczący lat 87, nieszezesliwym wypadkiem w Kosciele Archiprezbiteryalnym 
N. Maryi P., zakonezyl zywot doczesny w dniu 29 Lipca 1886 r. o godzinie 
9 zrana, opatrzony SS. Sakramentami. 


Pogrzeb odbędzie się w Niedzielę dnia 1-go Sierpnia b. r. o godzinie 5 popołudniu z MKostnicy 
ementarnej, na który Duchowieństwo Kościoła Archiprezbiteryalnego Najśw. Maryi Panny wraz”. ©, 


z pozostałą w smutku wdowa, Wiernych w Panu zaprasza. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


